FUSSBALL-u. LEICHTATHLETIKVERBAND 

KREIS 11 -DORTMUND 


WESTFALEN 


Gruppe 1 

1. FC Brunninghausen 

2. TuS Eichlinghofen 

3. VfR Kirchlinde 


35. Dortmunder HallenfuBball-Stadtmeisterschaft 

Zwischenrunde 

Sporthalle Renninghausen 
Gruppe 2 


17.30-17.50 Uhr 
17.55-18.15 Uhr 
18.20-18.40 Uhr 

18.50-19.10 Uhr 
19.15-19.35 Uhr 
19.40-20.00 Uhr 

20.10-20.30 Uhr 
20.35 - 20.55 Uhr 
21.00-21.20 Uhr 


4. Hombrucher SV 09/772 

5. Rot-WeiB Barop 

6. SF Brackel 61 

Zeitplan am 04.01.2019 

FC Brunninghausen - TuS Eichlinghofen 

Hombrucher SV 09//72 - Rot-WeiB Barop 

Turkspor Dortmund - VfL Horde 

Pause von 10 Minuten 

FC Brunninghausen - VfR Kirchlinde 

Hombrucher SV 09/72 - SF Brackel 61 

Turkspor Dortmund - VfB Lunen 08 

Pause von 10 Minuten 

TuS Eichlinghofen - VfR Kirchlinde 

Rot-WeiB Barop - SF Brackel 61 

VfL Horde - VfB Lunen 08 


Gruppe 3 

7. Turkspor Dortmund 

8. VfL Horde 

9. VfB Lunen 08 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zeitplan am 05.01.2019 

Gruppe 1 Gruppe 2 


Sieger Gruppe 1 


Sieger Gruppe 2 


Sieger Gruppe 3 


Zweiter Gruppe 1 


Zweiter Gruppe 2 

15.50 Uhr 


15.30- 
15.55-16.15 Uhr 


16.30- 

16.55- 

17.30- 

17.55- 


Sieger Gruppe 1 


Sieger Gruppe 2 

Pause von 15 Minuten 


16.50 Uhr 

17.15 Uhr 

17.50 Uhr 

18.15 Uhr 


Sieger Gruppe 1 


Sieger Gruppe 3 


Spiel 7 

18.35-18.55 Uhr 
Spiel 8 

19.00-19.20 Uhr 
Spiel 9 

19.40-20.00 Uhr 


Zweiter Gruppe 1 

Pause von 
Erster Gruppe 1 


Zweiter Gruppe 3 


Sieger Gruppe 3 


Zweiter Gruppe 1 


Zweiter Gruppe 2 


Sieger Gruppe 2 Zweiter Gruppe 3 

Pause von 15 Minuten 


Zweiter Gruppe 2 


Zweiter Gruppe 3 

20 Minuten 

- Zweiter Gruppe 2 


Erster Gruppe 2 


Zweiter Gruppe 1 


Pause von 
Verlierer Spiel 7 


20 Minuten 

- Verlierer Spiel 8 


Endrundenteilnehmer : Sieger der Spiele 7, 8 und 9 
































































